ROMAN KOWALSKI 


dentysta 


przeżywszy lat 53, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 3 października 1952 r. 
Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 


we wtorek dnia 7 b. m. o godzinie 3 po południu, na który-to smutny obrzęd zapraszają pozostali 
w głębokim żalu: 


żona, córki, zięć, wnuczka i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w Środę dnia 8 b.m. o godzini: 8 rano w kościele parafialnym sw. Floriana. 


